Antoni Krzyżanowski 


przezywszy 57 lat, zaopatrzony SS. Sakramentami przeniösl sie dnia 24 Wrzesnia 
o godzinie 10 zrana do wieczności. 
Pogrzeb odbędzie się 26 o godzinie 3 po południu z domu P. Witkowskiej 


na cmentarz Starobrodzki. 


Brody dnia 25 Września 1876. 


Drukiem J. Rosenheima w Brodach. 


